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Abschrift 


An den 

Herrn Bundeskanzler 


Ich beehre mich mitzuteilen, daß der Bundesrat in seiner 182. Sitzung 
am 6. September 1957 erneut beschlossen hat, dem vom Deutschen 
Bundestag am 29. August 1957 verabschiedeten 

Gesetz über die Tuberkulosehilfe 

gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht zuzustimmen. 


gez. Dr. Sieveking 


Bonn, den 6. September 1957 


An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 


Vorstehende Abschrift wird mit Bezug auf das dortige Schreiben 
vom 30. August 1957 mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt. 


Dr. Sieveking 
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